صفة دم الحيض 


.أسود كأنه محترق من شدة سواده موجع»› كريه الرائحة» تحس معه المرأة بحرارة شديدة 


سن الحيض 


.ليس هناك سن معين لبدء الحيض» فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيتتها وجوهاء فمتى رأت الأنثى دم الحيض فهي حائض 


مدة الحيض 


ليس للحيض حدٌ معين» فمن النساء من تحيض ثلاثة أيام» ومن النساء من تحيض أربعة أيام» وغالب الحيض ستة أو سبعة أيام؛ 
النبي (ص) لحَمَنَّة بنت جحش -وكانت تحيض أياما كثيرة-: «قَتَحَيّضِي سِنَة يام أو سَبْعَةَ يّام» في عِلْم الله ثم اغتسِلِي» (رواه ابو ډو 
.داود) 


مسائل 


الأصل أن الحامل لا تحيض» فإن رأت الدم قبل الوضع بزمن يسير» وصاحبه طلق» فهو دم نفاس» فإن لم يصاحبه طلق» أو كان قبل -1 
.الوضع بزمن کبيرء فهو دم حيض 


يعرف طهر المرأة بخروج القَصّة البيضاء - وهي سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض - فإن لم تخرج فعلامة طهرها الجفاف» بأن -3 


